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VILL AGE 


1NCOBPOEA TED 


COTE D£ LA V/W TA t/ON 
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COTE ST i}0 O/S 


WARD 1 


'MONTREAL 


Scale 2.500 feet Co orie crock 


is raddtiE 


'rUlDA vThaRE 


MAISONNEUVE, (QUE.) 


POPULATION- -CENSUS OF 1891-32.504 
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